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a V attention de 

Monsieur le ministre de l'interieur 


O B J E T : Bilan de V experimentation des cameras pietons 


Dans la continuity de manote DGPN-CAB-2014-00210-D du 14/01/2014 relative aux 
resultats de la l® re evaluation des cameras pietons, je vous informe qu’un bilan de cette 
experimentation a ete dresse le 28 fevrier 2014, dont je vous transmets les principaux 
elements : 

1. IP experimentation : 

238 cameras de type EXAVISION ont ete deployees a compter de mai 2013. 

Cette experimentation a ete realisee dans les circonscriptions qui beneficiaient dTine ou de 
plusieurs Zones de Securite Prioritaires. Les cameras ont ete utilisees principalement par des 
effectifs en tenue. Afm d’etablir un bilan de cette experimentation, la DGPN a organise 9 
reunions de travail et pris en compte les fiches d’evaluation renip lies par les utilisateurs de 
securite publique et de la prefecture de police de Paris. 

Eu egard a Pensemble de ces elements, il ressort que P experimentation des 
cameras pietons EXAVISION est une reussite : 

Les obiectifs des cameras pietons ont ete atteints 

Les utilisateurs ont constate que le port de la camera moderait le comportement des 
personnes controlees et pennettait d’apaiser une situation tendue. 

Les remontees de V experimentation ne font pas etat de comportements agressifs a Pencontre 
du porteur de la camera. 

De plus, les images enregistrees ont ete confides a la Justice dans le cadre de 8 affaires 
judiciaires traitees par la DCSP. 

Les utilisateurs sont favorables an dispositif des cameras pietons 
Au debut de 1’ experimentation, certains policiers etaient reticents a utiliser les 
cameras. Certains avaient peur d’endommager les cameras, d’autres avaient V impression 
d’etre eux-memes surveilles par ce nouveau type de materiel. Par ailleurs, le port de la camera 
n’etait pas aise car la camera n’avait pas ete livree avec un hamais. 

La livraison des harnais ayant facilite le port de la camera, ce materiel a ete davantage pris en 
compte et a montre son efficacite. 

A 1’issue de 1’experimentation, les personnels accueillent favorablement le principe du 
dispositif des cameras-pietons. 

Les modalites d ? utilisation de la camera sont satisfaisantes : 

L’experimentation a permis de constater qu’une camera enregistrait, en moyenne, 10 h de 
film par mois. .../... 
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Deux doctrines d’emploi ont ete elaborees : 

- Le declenchement de Penregistrement des images des que l’utilisateur de la camera 
intervenait aupres d’un tiers ( Prefecture de Police de Paris). 

- Le declenchement de Penregistrement des images lorsque l’utilisateur de la camera 
estime que Pintervention en cours ou a vend* necessite une captation des images et du 
son (DCSP). 

A Tissue de Pexperimentation, il apparait plus opportun que le declenchement de 
Penregistrement soit realise par l’utilisateur des lors qu’il estime que Pintervention en cours 
ou a venir necessite une captation des images et du son. Cela peimet de responsabiliser 
Putilisateur de la camera et evite Pecueil de la cristallisation de P attention du policier sur 
Penregistrement de Pimage plutot que sur la gestion de son intervention. 

Les images et le son sont de bonne oualite 
Les utilisateurs sont unanimes sur ce point. 


2. La selection du modele de camera : 

Dans le cadre de P experimentation des cameras EXAVISION, deux autres modeles de 
camera ont ete testes : le modele GO PRO, vendu dans les commerces de sport et loisir, et le 
modele SYANS, utilise par la Gendarmerie Nationale. 

3 criteres ont ete pris en compte pour selectionner le modele qui sera generalise : Pavis des 
utilisateurs, le cout du deployment des cameras et la gestion collective du materiel. 

L’avis des utilisateurs : 

Le modele GO PRO a ete decrit comme «inadapte aux missions de police)). 

Le modele SYANS a obtenu une note legerement superieure (3,57/5) au modele 
EXAVISION (3,35/5), mais la difference entre ces 2 cameras ne peut etre jugee comme 
significative (0,22 points/5). 

Le cout du deploiement: 

La generalisation du modele SYANS a l’ensemble des circonscriptions de securite 
publique engendrerait un cout supplementaire de 2,8 millions d’euros par rapport a la 
generalisation du modele EXAVISION. 

La gestion collective du materiel: 

Les cameras pietons seront utilisees, dans un meme service, par de nombreux 
utilisateurs. II convient done d’anticiper la gestion collective de ce materiel afm que cette 
derniere soit la plus simple possible. Le modele EXAVISION, materiel monobloc, perniet de 
limiter davantage les risques de perte et de degradation du materiel. 

Au terme de Panalyse de ces criteres, il apparait que le modele EXAVISION est le 
plus adapte aux besoins de la Police Nationale. 


3. La generalisation des cameras 

La doctrine d’emploi des cameras est en cours d’elaboration, en lien avec la 
Gendarmerie Nationale. 

Les cameras seront affectees dans les services de la Securite Publique, de la Police aux 
Frontieres et des CRS et seront portees par des effectifs en tenue. 

Elies seront deployees prioritairement dans les Circonscriptions beneficiant de ZSP, puis dans 
des circonscriptions dans le ressort desquelles sont situees des quartiers sensibles autres que 
ZSP avant d’etre generalisees a toutes les CSP. 

Ce programme de deploiement progressif des cameras devrait s’echelonner sur 5 ans^ 

Je vous tiendrai informe de la suite des actions engagees pour la ntpe en redvre de la 
generalisation des cameras-pietons. S' f / 




